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chimedes«-Rechenmaschinen hergestellt. Diese Rechenmaschinen sind wirkliche Meister- 

werke. Auf kleinstem Raum ist eine Fülle gründlich durchdachter, raffiniert ineinander 
spielender Mechanismen untergebracht, die sehr wertvolle Handhaben im Geschäftsbetriebe 
bieten, um Zeit zu sparen, die Nerven des Personals zu schonen und die Sicherheit rech- 
nerischer Operationen zu erhöhen. 


Die neuesten Modelle dieser Maschinen C, D und E sind in ihrer Art schlechthin voll- 
kommen. Modell C bietet bei einem Gewicht von 7 kg auf wenigen Quadratzentimetern 
Raum folgende Rechenmechanismen: $ bis 14 Stellen in der Einstellung, 6 bis 13 Stellen im 
Umdrehungszählwerke, 10 bis 24 Stellen im Resultatwerke. Damit ist ModellC eine Spitzen- 
leistung auf dem Gebiete der Rechenmaschinen nach dem Thomassysteme. Bei Modell D 
treten an Stelle der Schieber im Einstellwerke Tasten, die noch schnelleres Arbeiten 
ermöglichen. Jede Taste ist einzeln auslösbar und selbstkorrigierend. Es können beliebig 
mehrere Tasten gedrückt und so blitzschnell mehrreihige Zahlen eingestellt werden. Die Aus- 
lösung erfolgt bei Addition und Subtraktion selbsttätig, bei Multiplikation und Division 
durch einen Druck. Beide Modelle besitzen durchgehende Zehnerübertragung in beiden 
Zählwerken (D.R.P. und Auslandspatente). Modell E gleicht Modell D, ist aber mit elek= 
trischem Antriebe ausgestattet. Auch der Linealtransport wird elektrisch betätigt. Der 
Motor läuft äußerst ruhig und geráuschlos. Zusammenfassend dürfen den »Archimedes«=- 
Maschinen folgende Hauptvorzüge nachgerühmt werden: Kleinstes Gewicht und Volumen, 
übersichtlichste Anordnung, Zehnerübertragung in beiden Rechenwerken mit gleichzeitigem 
Warnungssignal in allen Lagen des Lineals, elektrischer Antrieb mit Moment= und Zeit= 
schaltung, Schnell- und Langsamlauf, selbsttätiger Linealtransport nach beiden Seiten, 
spielend leichter, geráuschloser Gang, geringste Abnutzung, daher größte Dauerhaftigkeit. 
Vollständig automatisch arbeitend. 


Zahlreiche Nachbestellungen von Staats= und Reichsbehörden sowie Großfirmen beweisen, 
daß »Archimedes« tatsächlich leistet, was sie verspricht. Die Nachfrage wächst täglich. 
Zurzeit ist die Fabrik in der Lage, eine Jahresproduktion von 3000 bis 4000 Stück dieser 
kleinen Wundermaschinen sicherzustellen. 


E Glashütte, der Stadt berühmter Präzisionsmechanik, werden auch die bekannten »Ar= 


known Archimedes calculating machines. These calculating machines are true master= 

pieces of engineering. A number of most carefully evolved and highly refined easy- 
working mechanisms isaccommodated within a comparatively small space and intended 
to prove a valuable assistance in office work, to save time, spare the nerves of the staff 
and enhance the reliability of calculating operations. 


The latest models C, D, and E of these machines are the most perfect of their kind. 
Model C has a weight of only 7 kilos and possesses within an area of a few square 
centimetres the following calculating mechanism: $ to 14 digits for starting, ó to 13 digits 
for the revolving counting mechanism, and 10 to 24 ín the final result movement. This makes 
model C the leading machine of all types of calculating machines made on the Thomas 
system. In model D the place of the slides is taken by setting keys which allow of a still 
more rapid calculating work. Each key is individually releasable and selfcorrecting. Áccor= 
ding to requirements several keys can be pressed down simultaneously and ligures con= 
taining several numbers can be set with extraordinary rapidity. In case of addition and 
subtraction the release is automatic whereas for multiplication and division it is carried 
out by pressure. Both models have a continuous transfer of tens in both counting mecha= 
nisms. They are patented in Germany and abroad. Model E is similar to model D but 
is equipped with an electric drive. The guide transport is also operated by electricity. 
The motor runs extremely steady and noiseless. To recapitulate, the most conspicuous ad= 
vantages of the Archimedes machines may be stated in the following terms: A minimum 
of weight and volume, a perfectly clear arrangement, the transport of tens in both 
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(iron the town famous for its high precision work, is also the home of the well- 


caleulating mechanisms with a warning signal in all positions of the guide, electric drive with 
instantaneous and time cut=out, rapid and slow speed, automatic transport of guide in 
both directions, extremely light and noiseless run, a minimum of wear, and hence a maximum 
of durability; perfectly automatic operation. 

Numerous repeat orders from Government and municipal authorities and large firms are 
the best proof that the Archimedes really does what it promises to do. The demand for 
these machines is growing from day to day and the establishment in question is at present 
in a position to ensure an annual production of from 3 to 4 tl.susand of these wonder- 
ful little machines. ` 


les machines à calculer «Archimedes», qui sont si connues. Sous un volume tresrestreint, 

sont réunis une quantité de mécanismes, étudiés à fond, jouant Tun dans lautre 
d'une manière raffinċe et qui offrent une possibilité merveilleuse aux entreprises commerciales, 
tant pour gagner du temps, que pour ménager les nerfs du personnel et pour augmenter la 
sûreté des opérations de calcul. 


a à Glashütte, la ville célèbre par sa mécanique de precision, que sont fabriquées 


Les plus nouveaux modèles de cette machine, C, D et E, sont dans leur genre absolument 
parfaits. Le modèle C, qui pèse 7 kilos et qui occupe quelques centimètres carrés de surface, 
offre le mécanisme calculatoire suivant: $ à 14 places pour la disposition, é à 13 places 
dans le mouvement rotatif de calcul, 10 à 24 places dans le mouvement des résultats. 
De par cette constatation, le modèle C est une machine absolument hors ligne, en ce qui 
concerne la fabrication de machines à calculer, d'après le systeme Thomas. Pour le mo- 
dèle D, nous trouvons á la place des glissieres, dans le mouvement de disposition, des touches, 
qui permettént de travailler encore plus rapidement. Chaque touche peut être déclenchée 
et corrigée individuellement. On peut appuyer à volonté sur plusieurs touches et l'on peut 
disposer très rapidement des nombres de plusieurs lignes. Le déclanchement se fait auto- 
matiquement, pour l'addition et la soustraction, pour la multiplication et la division, elle 
se fait par pression. Les deux modèles possèdent des transpositions des dizaines, dans les 
deux mouvements calculatoires. (Brevet allemand et brevets étrangers.) Le modèle E est 
le même que le modèle D, mais est actionné à l'électricité. Le moteur a une marche tres 
douce et sans bruit. En résumé, on peut vanter les qualites principles suivantes des ma= 
chines «Archimedes» : le moindre poids et le volume le plus réduit, disposition des plus claire, 
transposition des dizaines dans les deux mouvements calculatoires, avec signal d'avertisse= 
ment, dans toutes les positions de la règle, mise en marche électrique, avec embrayage 
instantané ou à temps, marche rapide et marche lente, transport automatique de la règle 
dans les deux sens, marche simple, sans bruit, usure restreinte, d'où grande durċe. 
Fonctionnement absolument automatique. 


De nombreuses commandes en répélies des administrations des états et du Reich, ainsi que 
de grandes entreprises, prouvent que la machine «Archimedes» tient ce qu'elle a promis. 
Les demandes en ces machines eroissent avec chaque jour. A l'heure actuelle, la fabri- 
que est à même d'assurer une production annuelle de 3.000 à 4.000 pièces de ces petites 
machines merveilleuses. 


n Glashütte, centro de la célebre mecánica de precisión, se construyen las conocidas 

máquinas de calcular «Arquimedes», verdaderas obras maestras. En un reducidisimo 

espacio hay un cúmulo de mecanismos bien pensados y que, engranando de un modo 
maravilloso uno en otro, ofrecen a cualquier establecimiento comercial la posibilidad de 
economizar tiempo, conservar intactos los nervios del persone y aumentar la seguridad 
de las operaciones numéricas. 


Los novisimos modelos de estas máquinas C, D y E pueden ser considerados, cuando menos, 
como la última palabra de la Técnica desde el punto de vista de su perfección. El modelo C, 
que apenas pesa 7 kilos, contiene en un reducido espacio de pocos centimetros cuadrados 
los siguientes mecanismos de calcular: 6 a 14 guarismos en la regulación, $ a 13 en el 
mecanismo contador de revoluciones, 10 a 24 en el de los resultados. De esta manera viene 
a ser el modelo C un trabajo de calidad en el ramo de las máquinas de calcular con 
arreglo al sistema Thomas. En el modelo D se han substituido las correderas por teclas 
que permiten trabajar de una manera mucho más rápida y segura. Cada tecla puede 
dispararse por separado y tiene la propiedad de corregir ella misma. Pueden comprimirse 
varias teclas a la vez y arreglar de esta suerte cifras de varios guarismos con una rapidez 
extraordinaria. El desembrague se efectúa automáticamente en las sumas y restas; en las 
multiplicaciones y divisiones tiene lugar mediante una presión conveniente. Ambos modelos 
poseen transmisión de decenas en ambos mecanismos contadores. (Patentes alemanas y 
extranjeros.) El modelo E no se diferercia del D más que en su accionamiento, que se 
efectúa por la vía eléctrica. También el transporte de regla se actúa eléctricamente. 

motor funciona de una manera muy tranquila y silenciosa. Recopilando podemos decir que 
las máquinas de calcular «Arquimedes» ofrecen las siguientes ventajas principales: Peso y 
volumen reducidisimos, disposición mery clara y práctica, transmisión de decenas en ambos 
mecanismos de calcular con señal simultanea en todas las posiciones de la regla, acciona= 
miento eléctrico con interrupción instantanea y a voluntad, marcha rapida y lenta, trans= 
porte automático de la regla hacia ambos lados, marcha ligerisima y silenciosa, desgaste 
minimo y, por consiguiente, larga duración. Funcionamento enteramente automatico. 


Losnumerosos pedidos posteriores de Autoridades, ministerios y grandes empresas comerciales 
son, sin duda alguna, la mejor prueba de que «Arquimedes» cumple con lo que promete. 
La demanda crece diariamente. Actualmente es capaz la fábrica de suministrar anual- 
mente hasta 3.000 o 4.000 de estas pequeñas máquinas maravillosas. 
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